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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി .എൻ./ 30/ 2016 -17. 2017 ജനുവരി 22. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറ യുന്ന 
പവ്യ ത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മ ത്ത് വകു പ്പ് , വൈദ്യുത 
വിഭാ ഗം എക് സി കട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, കോഴി ക്കോട് 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 15 - 2 - 2017 , 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
കമ 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


228/2016-17 സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് 
വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ പഴയ എച്ച്. എം. ഡി. സി . 

കെട്ടിടം നിർഭയ ഷെൽട്ടർ ഹോം ആക്കി 
മാറ്റുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർദർഘാസ്) 
- 2,51,777 

6 ,300 
3 229 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . എ . ഡി . എസ് . - 

ചേമഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശ്മശാനത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 2,45,283 - 6 , 200 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2- നും 
600 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 500. 

നികുതി- - ക്രമനമ്പർ 1- നും 2- നും - 30, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 


- 25. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " എ , " ബി , " സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 


1 227 / 2016 - 17 -- എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എഫ് . - 
2012 -13 - പെരിന്തൽമണ്ണ നിയമസഭാമണ്ഡ ലം - 

പ രി ന്ത ൽ മ ണ്ണ സ ബ് ര ജി സ് ( ടാർ 
ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർദർഘാസ്) - 2,55,648 - 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30 ദിവസം. 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd .gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 
ദിവസത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 


- 6, 400 


14th FEB. 2017] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കരാറു കാരുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), പ്പെ ടു ത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിലുള്ള 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 

- പാഥ മിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ ര ത ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 

ചെയ്തത്എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 

കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
ക്കുന്നതല്ല. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 (02 ) 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 004 0 - 00 - 111- 99 എന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020 , എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഫോൺ- 0495 -2371857 . 

എഞ്ചി നീ യർ. 


( ഒപ്പ്) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ടി .എൻ. 9/ 2016 - 17 . 

2017 ജനുവരി 27. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 21- 2 - 2017 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


- കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


- ദർഘാസ് 
നിരതദ്രവ്യം | പ്രമാണത്തിന്റെ 

(പ്രവൃത്തി 

- പൂർത്തീകരണ കരാറുകാരുടെ 
വില നികുതി ആ കെ കാലാവധി 

യോഗ്യത 


( 2 ) 


1,100 


300 


15 


315 


7 
ദിവസം 


1 160/ 2016 -17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ് 

കെട്ടിടത്തിലെ "എഫ് ബ്ലോക്കിലെ ക്വാളിറ്റി 
കൺട്രോൾ ഡയറി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കാര്യാലയ 
ത്തിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിന്റെ 
പുനക്രമീകരണം - 43,000 
2 161/ 2016 - 17 - തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിലെ അടിയന്തിര 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 50,000 


പൊതുമരാമത്ത് 
- വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ ., ബി., സി . 
വിഭാഗങ്ങൾ 


1,300 


300 


15 


315 


- 


7 
ദിവസം 


1,300 


300 


15 


315 - 


3 162 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പഴയ ബ്ലോക്കിലെ അടിയന്തിര 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 50,000 


ദിവസം 


- 2,100 


500 


25 


525 


| 15 


ദിവസം 


4 163 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - മാ രുടെ വികസന 
ഫണ്ട് കണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുണ്ടേരി 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഫാമിലി 
വെൽഫയർ സബ്ബ് സെന്ററിന്റെ (ആരോഗ്യം) 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 83,000 


- 3, 800 


500 


25 


525 


25 


ദിവസം 


5 164 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട് ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം ചെങ്ങളായി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച് പ്രാഥമിക 
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർദർഘാസ്) - 1,50,000 


306 


14th FEB . 2017) 
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- ( 1 ) 


( 3) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7 ) 


( 8) 


500 


25 


525 


| 25 
ദിവസം 


6 165 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി ഗവ . 5,000 

വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർദർഘാസ്) - 2,00, 000 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി , സി 
വിഭാഗങ്ങൾ 


2,700 


500 


25 


525 


15 . 


ദിവസം 


7 166 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ .- മാരുടെ വികസനഫണ്ട്- 

തളി പ്പറമ്പ് നിയോ ജ ക മ ണ്ഡ ലം - പരിയാരം 
പഞ്ചായത്തിലെ ഗവ . ഹൈസ്കൂൾ, കുറ്റിയേരിക്ക് 
വേണ്ടി പുതു തായി നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 1, 08 ,000 
8 167 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - മാ രുടെ വികസന 

ഫണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ നിയോജക 
മണ്ഡലം- ഉ ദ യ ഗിരി ( പാഥമിക ആരോഗ്യ 
കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ് 3 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) 
S 1,25,000 


- 3,200 


500 


25 


525 


- 15 
ദിവസം 


5,000 


500 


25 


525 


25 
ദിവസം 


9 168/ 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - മാ രുടെ വികസന 
ഫണ്ട് ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം ഗവ . എച്ച്. എസ്. 
രയരോമിനുവേണ്ടിപുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 2,00,000 
10 169/ 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട് കല്ല്യാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലം ചെറുകുന്ന് 

ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 
സ്റ്റേഡിയം, പവലിയൻ എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർദർഘാസ്) - 1,00,000 


2,500 


500 


25 


500 


15 


525 - 


- 


ദിവസം 


- 


500 


25 


525 


25 


ദിവസം 


500 


25 


525 


- 


15 
ദിവസം 


11 170 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - മാരുടെ വികസനഫണ്ട്- 3,800 
തളി പ്പ റമ്പ നിയോ ജ ക മ ണ്ഡലം - കുറുമാത്തൂർ 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാലിക്കടവ് ഗവ. ഹൈസ്കൂളിനു 
വേണ്ടിപുതുതായി നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 1,50, 000 
12 171/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കുന്നോത്ത് പറമ്പ് 1, 900 

ഗ്രാമ പഞ്ചാ യ ത്തിൽ പുതു തായി നിർമ്മിച്ച 
കൂത്തുപറമ്പ് അഡീഷണൽ അംഗൻവാടിയുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 73,000 
13 172/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ പി.ഡബ്ലു . ഡി. കോമ്പൗണ്ടിലെ 4,500 

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 1,80,000 
14 173 / 2016 -17 - കൂടാളി മോഡൽ അംഗൻവാടിക്ക് വേണ്ടി 1,300 

പു ത ത ാ യി നി ർ മ്മിച്ച ക ട്ടി ട ത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 50,000 
15 174 / 2016 - 17 - പയ്യന്നൂർ സബ്ബ് ജഡ്ജ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 1,300 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി (പുനർദർഘാസ്) - 
50, 000 


500 


25 


525 


- 25 
ദിവസം 


300 


15 


315 


ദിവസം 


300 


15 


315 


ദിവസം 


4,800 


500 


25 


525 


15 
ദിവസം 


16 175/ 2016- 17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ അനക്സ് 

കെട്ടിടത്തിലെ ഒന്നാം നിലയിലുള്ള പി . എസ്. സി . 
ഓഫീസിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 
(പുനർദർഘാസ്) - 1, 90, 000 
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- ( 1) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


500 


25 


525 


- 15 
ദിവസം 


17 176/ 2016- 17 - കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് 3, 900 
മജിസ്ട്രേറ്റ് 2- ന്റെയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 3- ന്റെയും 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ പുനർവൈദ്യു തീ ക രണവും 
വൈദ്യുതി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും 
(പുനർദർഘാസ്) - 1,55,000 . 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി, സി 
വിഭാഗങ്ങൾ 


500 


25 


525 


25 


ദിവസം 


18 177 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്സ്മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ് 3, 800 

സിന്റെയും അഡീഷണൽ മുൻസിഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും വൈദ്യുതി സംവിധാനം 
മെച്ചപ്പെടുത്തലും (പുനർദർഘാസ്) - 1,52,000 


300 


15 


315 - 


19 178/ 2016 - 17 - പേരാവൂർ നിയോജകമണ്ഡ ലത്തിലെ 1,300 

ക ണി ച്ചാ ർ മ ാ ഡ ൽ അ ര ഗ ൻ വാ ടിയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 50,000 


ദിവസം 


300 


15 


315 - 


20 179/ 2016 - 17 - പാനൂർ റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ എനർജി 1,300 

മീറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കു ന്ന തിന്റെ ഭാഗ മാ യുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 50,000 


ദിവസം 


500 


25 


525 


15 


21 180 /2016-17 - കൂത്തുപറമ്പ് ആത്മ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസിലെ 1,900 
-- ദ തി സം വിധാ ന ത്തിന്റെ നവീകരണം 

(പുനർദർഘാസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 73,000 


ദിവസം 


500 


25 


525 


15 


22 181/ 2016- 17 -കൂത്തുപറമ്പ്ആത്മ പ്രാജക്ട് ഓഫീസിൽ 4,500 
എയർ കണ്ടീഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ ( പുനർ ദർഘാസ്, 
ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1,80,000 


ദിവസം 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം), തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

-- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059- 80 - 800 -96 (02) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00 - 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ, 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി- 670 101. 
ഫോൺ- 0490 - 2321250. 


- സി. ജെ . മാത്തച്ചൻ, 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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